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On-Air 2000 Digital Mixing Console 




SECTION I 






On-Air 2000 Digital Mixing Console 




Correlator 4CH 30 LED 1.9 1 3. 1 00 



idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


C 1 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C2 


59.06.0104 


lOOn 


PETP.63V, 10%,RM5 


0 


C 3 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C4 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C5 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C6 


59.34.2470 


47p 


CER63V, 5%,N150 


0 


C7 


59.22.4221 


220u 


EL 16V, 20%, RMS 


0 


C8 


59.22.4221 


220u 


EL 16V, 20%, RMS 


0 


DLZ1 


50.04.2150 


MV57164 


DLZMV57164"G" 10*DRT 


0 


DLZ2 


1.913.109.01 




5 LED DISPLAY RED 


0 


DLZ3 


1.913.109.02 




5 LED DISPLAY GREEN 


0 


DLZ4 


50.04.2161 


GRN 


DL2 MV 54 164.LTA1000G 10*D GN 


0 


IC 1 


50.09.0101 


TL072 


IC TL 072 CN ,A 


0 


1C2 


50.09.0101 


TL072 


IC TL 072 CN ,A 


0 


IC 3 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op-Amp 


0 


IC4 


50.11,0119 


LM3914 


IC LM3914N, 


0 


IC 5 


50.11.0119 


LM3914 


IC LM3914N, 


0 


IC6 


50.11.0119 


LM3914 


IC LM3914N, 


0 


MP1 


53.03.0166 3 mp 


8p 


DIL 0.3", lat, gerade 


0 


f-IP 2 


53.03.0175 3 mp 


18p 


DIL 0.3", !Qt, gerade 


0 


MP3 


54.11.0132 36 mp 


Ip 


P STIFT,WINKEL 1 P1N=1 STK. 


0 


MP4 


54.02.0471 9 mp 




Stin d 1 .5 * 5.5 lot 


0 


MP5 


1.913.109.03 4 mp 




DISPLAY UNTERLAGE 


0 


MP6 


1.913.295.11 1 pee 




VU/PPM METER 30LED PCS 


0 


MP7 


1.010.057.22 2 pcs 




NIETMUTTER, M 3 * 7.4 


0 


MP8 


43.01.0108 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


MP9 


1.913.100.04 




STUDER-NR.-ETIKETTE 1 0 * 20 


0 


MP10 


1.010.031,22 1 pee 




ABDECKMUTTERSW8 


0 


MP11 


1.913.010.42 1 pee 




FRONTSCHILD 1E 30LED CORR.4CH 


0 


MP12 


1.913.010.40 1 pee 




TRAEGER 1 E SOLED CORRELATOR 


0 


MP 13 


21.99.0175 2 pcs 




S - SCHR. IS ,SVMOX, M 3 * 6 


0 


MP 14 


1.913.136.03 1 pee 




FENSTER BUS SELECTOR +VU 


0 


MP15 


1.913.211.93 1 pee 




Ll-L KORRELATOR 4CH 


0 


MP16 


1.913.109.93 1 pee 




LL CORRELATOR 30 LED 


0 


MP17 


1.913.212.00 1 pee 




CORRELATOR BOARD ,A 


0 


MP18 


24.16.3023 2 pcs 




WELLENSICHERUNG 2.3 


0 


MP19 


1.010.022.21 2 pcs 




LINSENSCHRAUBE IS SPEZ.M3X8 SW 


0 


MP 20 


21 .01 ,2353 3 pcs 




S-SCHR. , ZN , M 3 * 5 


0 


R1 


57.1 1 .3222 


2k2 


MF, 1%, 0207 


0 


R2 


57.1 1 .3223 


22k 


MF, 1%,0207 


0 


R3 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R4 


57.11,3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R5 


57.11,3105 


1M0 


MF, 1%,0207 


0 


R6 


67.11.3223 


22k 


MF, 1%,0207 


0 


R7 


57.11.3223 


22k 


MF, 1%, 0207 


0 


R8 


57.11.3682 


6k8 


MF, 1%,0207 


0 


R9 


58.01.8103 


10k 


Cermet, 10%, 0.5W, horizontal 


0 


R 10 


57,11.3223 


22k 


MF, 1%. 0207 


0 


R11 


57,11.3223 


22k 


MF, 1%, 0207 


0 


R12 


57.11,3222 


2k2 


MF. 1%, 0207 


0 


R 13 


57.11.3222 


2k2 


MF, 1%,0207 


0 


R14 


57.11.3222 


2k2 


MF, 1%, 0207 


0 


R 15 


57,11.3682 


6k8 


MF, 1%,0207 


0 


R 16 


57.11.3682 


6k8 


MF. 1%, 0207 


0 


R17 


58.01,8502 


5k 


Cermet, 10%, 0.5W, horizontal 


0 


R18 


57.92,7001 




RT 500 MA, PTC ->57.92.7013 


0 


R 19 


57,11.3682 


6k8 


MF, 1%, 0207 


0 


R20 


57.11.3682 


6k8 


MF, 1%,0207 


0 


R21 


57.11.3330 


33R 


MF, 1%, 0207 


0 


R22 


57.11,3122 


1k2 


MF, 1%, 0207 


0 


R23 


57,19.0100 


10R 


5%. 0207, Fuse 


0 


R24 


57.11.3122 


1k2 


MF, 1%, 0207 


0 


S 1 


55.01.0115 




S KIPP ,4*ON-ON , AG 


0 


W1 


57.11.3000 


ORO 


MF, 0207 


0 


W2 


57.11.3000 


ORO 


MF, 0207 


0 


W3 


57.11.3000 


ORO 


MF, 0207 


0 


W4 


57.11.3000 


ORO 


MF, 0207 


0 


W5 


57.11.3000 


ORO 


MF, 0207 


0 


W6 


1.010.321.64 


Wire 


DRAHTBRUECKEU,4.3*5.0, 0.6 


0 


W7 


1.010.321.64 


Wire 


DRAHTBRUECKE U, 4.3* 5.0. 0.6 


0 


W8 


1,010.329.64 


Wire 


DRAHTBRUECKEU,4.3*2.5, 0.6 


0 


W9 


1.010.329.64 


Wire 


DRAHTBRUECKE U, 4.3* 2.5, 0.6 



End of List 

Comments 



SECTION I 










STUOER fCORR 

REGENSDORF | 
zOrich S 






On-Air 2000 Digital Mixing Console 



5TODER 




Correlator 2CH 30 LED 1.913.109 



Ind 


Po 


s .Nr . 




Te i i Nr . 


Wert (Menge) 


Beze i c hnung 


H B r s t e 1 1 e r 


00 


c . . 


..01 




59 . 06 - 0 1 04 


0.1 uF 


PE 




OC.! 


c » . 


. .02 




59.06.0104 


0 .1 uF 


PE 




00 


c. . 


. . 03 




59 . 06 . 0 1 04 


0 . 1 uF 


PE 




00 


c. . 


. . 04 




59 . 06 . 0 1 04 


0 - 1 uF 


PE 




■00 


c « « 


. .05 




59 . (56 . (5 1 (54 


0 .1 uF 


PE 




00 


c . . 


. .(56 




59 . 34 , 2470 


47 pF 


CE 




C50 


c, . 


. . 07 




59-' . 22 . 422 1 


220 uF 


16V EL 




00 


c . 


, . (53 




59,22.4221 


220 iiF 


16V EL 




CiO 


DL2 


. .01 




50.04.2150 


10 LED 


DISPLAY RED 


HP 


00 


DLZ 


. .02 


1 


.913. 109.01 


5 LED 


DISPLAY RED 


St ,HF 


00 


DLZ 


„ .03 


1 


.913.109. 02 


5 LED 


DISPLAY GREEN 


St ,HF 


00 


DLZ 


. . 04 




50 . 04 .2161 


10 LED 


DISPLAY GREEN 


HP 


00 


IC. 


. .01 




5(5 . 09 - (5 1 (5 1 


TL 072 


dual op. amp- 


NSiTI 


00 


IC. 


. - (52 




50,09.0101 


TL 072 


dual op. arnp. 


NS YT I 


00 


IC. 


. . (53 




5(5 u (59 . <5 1 (57 


4559 


dual op. arnp. 


RC 


00 


IC. 


. . (54 




50.1 1 .01 19 


LM3914 


LED bar/do t i i n . 


NS 


00 


IC. 


. . 05 




50 ,11.0119 


LM3914 


LED bar /dot 1 in. 


NS 


00 


IC. 


, » (56 




5(5 ,11.0119 


LM3914 


LED bar /dot 1 in. 


NS 


00 


MP. 


..01 




53.03 . 0166 


3 pcs 


8~pin IC-socket 




00 


MP. 


. . 02 




53: . 03 . 0 175 


3 pcs 


lS"pin IC-socket 




OC) 


MP. 


. .03 




54.11 .0132 


36 pcs 


C o n ri e c t i o n 




»00 


MP, 


. .04 




54.02.0471 


9 pcs 


Plug ( F; u n d - Steel- 


::stift ) 


C)0 


MP. 


.05 


1 


.913.109.03 


1 pcs 


Display “Un ter 1 a.g e 


St 


0(5 


K . . 


..(51 




57.11 .3222 


2 . 2 k- 0 i"i rn 


1 X 0 . 25W 




00 


R . . 


. . (52 




57.11. 3223 


22 kOhrn 


IX 0.25W 




00 


R . . 


. .(53 




57.11. 3 1 03 


10 kOhm 


IX 0.25W 




00 


R , . 


. .04 




57.11 .3103 


1 -0 k 0 h rn 


IX 0.25W 




(50 


R . > 


. . 05 




57.11.3105 


1 MOhrn 


5X 0.25W 




00 


R. . 


. .(56 




57.11. 3223 


22 kOhrn 


1 X 0 . 25W 




00 


R. . 


. - 07 




57.11. 3223 


22 kOhrn 


IX 0.25W 




00 


R, , 


. . (58 




57.11. 3632 


6 . 3 k 0 h rn 


IX 0 . 25W 




00 


R. . 


. . 03 




53.01. 8 1 03 


10 kOhm 


1(5X (5.5<(5W var label t 


! legend 


00 


R. . 


. . 10 




57.11 .3223 


22 kijhrn 


1 X 0 . 25W 




0(5 


R . - 


..11 




57.11. 3223 


. 22 kOhrn 


1 X 0 . 25W 




0(5 


R . . 


. . 1 2 




57.11 .3222 


2.2 kOhrn 


1 X 0 . 25W 




00 


R, . 


. . 13 




57.11. 3222 


2-2 kOhrn 


IX 0.25W 




00 


R « - 


. . 14 




57.11. 3222 


2,2 kOhrn 


IX 0.25W 




00 


R. . 


. - 15 




57.11. 3632 


6.0 kOhrn 


IX 0.25W 




00 


R. , 


. . 16 




57.11. 3682 


6.0 kOhrn 


IX 0.25W 




00 


R, . 


. - 17 




53 .(51. 85(52 


5 k 0 h rn 


1(5X (5. SOW var i abe 1 1 


! legend 


00 


R. . 


. . 13 




57.92.7001 


(5.3 Ohm 


0.5 A PTC 




00 


R, . 


. . 1 9 




57. 1 1.3632 


6 , 3 k 0 h m 


IX 0.25W 




0(5 


R. . 


- .20 




57.11. 3632 


6.3 k 0 h rn 


IX 0.25W 




(5(5 


R . . 


. .21 




57.11. 3330 


33 Ohm 


IX 0.25W 




0(5 


R. . 


. .22 




57.11.3122 


1.2 kOhm 


1 X 0 . 25W 





SECTION I 



Ind 


Pcs. Nr- 


Te i 1 


N 


r . 


W e r t ( M e n g e ) B e z e i c h n u n g 


Herste! ier 


00 


R 23 


57.19 


. 


0100 


1 0 0 h rn 5X 0 . 33W fusible res 


i s t o r / ! \ 


00 


R .... 24 


57.11 




3122 


1.2 kOhrn IX 0 . 25W 




(5(5 


W « » « . (5 1 


57.11 




3 (5 (5 (5 


Wire 1 i n !•:; 




(5(5 


W . . . . 02 


57 . 1 1 




3(500 


W ire 1 i n l- c 




(50 


W . . . . 03 


57.1 1 


. 


3000 


W i e ! 1 n k 




00 


W . . . . (54 


57-11 




3000 


Wire i i n k 




(50 


W . . . . 05 


57.11 




3000 


W ire M n k 





CE = Cerarnicj CF=Carbon Film-. EL=E ! ec tr o ! yt i c ? MF=Metal Film, 

PE=Po I yester , PP=Po I ypr opy I en ? PS = Po ! ystyro ! 

MANUFACTURER: Bu=Eurndy, E;<=Exar, Fc =Fa i r c h i i d , 6I=6enera! Instrument 
HP=Hew 1 e 1 1 Pac k ar d I TT= I n t e rrne t a i 1 i Mo t =Mo t o r o i a , 
NS=National Sera i conductors ■> Ph^PhiSips, Ra=Ray t h eo n 
oig=3ignetic5i Si^Siemens , St=Studer5 
TI=Texas Ins t rumen t i 






